Via Tadino 26a - 20124 A Milano 


CRISTINA RUFFONI 


Presentazione n° 8 

Dal 30 Settembre al 15 Ottobre 1993 

Inaugurazione Giovedi 30 Settembre alle ore 18 
Orario: da martedi a venerdì, dalle 16,30 alle 19, 30 


